SAHARA OCCIDENTAL 



La Constitution prevoit la liberie de pratiquer sa propre religion. En raison du controle 
administratif continu exerce par le Maroc sur le territoire du Sahara occidental, les lois et les 
restrictions relatives aux organismes religieux et a la liberie de culte sont les memes que 
celles du Royaume du Maroc. 

L'Etat n'a procede a aucun changement du statut du respect de la liberte de culte durant la 
periode couverte par le present rapport. 

Aucun cas d'abus societal ou de discrimination sur la base de I'appartenance, de la croyance 
ou de la pratique religieuse n'a ete signale. 

Le gouvernement des Etats-Unis discute de liberie de culte avec le gouvernement du Maroc 
dans le cadre de sa politique generale de promotion des droits humains. 



Section I. Demographie religieuse 

Le Sahara occidental a une superficie de 165.000 miles carres et une population de 383.000 
habitants. La majorite de la population est musulmane sunnite, tandis qu'une tres petite 
minorite catholique semble fonctionner ouvertement sans probleme significatif. La pratique 
de I'lslam au Sahara occidental est frequemment caracterisee par le maraboutisme et la 
veneration de personnages religieux et de leurs tombeaux presumes. 

Une petite communaute etrangere travaille pour le contingent des Nations unies pour le 
maintien de la paix, la Mission des Nations Unies pour I'organisation d'un Referendum au 
Sahara occidental (MINURSO). La plupart de ses membres sont non musulmans. 



Section II. Statut de la liberie de culte 
Cadre legal/politique 

En raison du controle administratif continu exerce par le Maroc sur le territoire du Sahara 
occidental, les lois et les restrictions relatives aux organismes religieux et a la liberte de 
culte y sont les memes que celles du Royaume du Maroc. 



Restrictions sur la liberte de culte 



Les restrictions de la liberte de culte dans le territoire sont les memes que celles au 
Royaume du Maroc. 

Aucun cas de prisonnier ou de detenu religieux n'a ete signale dans le pays. 

Conversion religieuse 
forcee 

Aucun cas de conversion religieuse n'a ete signale, y compris celui de citoyens americains 
mineurs ayant ete enleves ou ayant illegalement disparu aux Etats-Unis, ou celui du refus 
d'autoriser ces citoyens a retourner aux Etats-Unis. 



Section III. Abus societaux et discrimination 

II n'y a eu aucun rapport faisant etat d'abus societaux ou de discrimination sur la base de 
I'appartenance, de la croyance ou de la pratique religieuse. 



Section IV. Politique du gouvernement des Etats-Unis 

Le gouvernement des Etats-Unis, par le biais de I'Ambassade des Etats-Unis au Maroc, 
discute de liberte de culte avec le gouvernement marocain dans le cadre de sa politique 
generale pour promouvoir les droits humains. 



